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写 在 前 面 

1970 年 以 来 ， 我 厂 生 产 投 入 市 场 的 各 类 收音 机 已 达 五 百 四 十 余 万 
架 。 

我 们 经 常 收 到 同行 业 兄 第 单位 及 无 线 电 修理 部 门 的 来 信 ， 索 取 我 厂 
所 生产 的 各 类 收音 机 的 电 原理 图 和 接线 图 等 资料 。 为 了 更 好 地 同 兄 第 单 
位 交流 ， 恒 于 修理 部 门 的 工作 ， 我 们 特 将 我 厂 70 年 以 来 生产 投入 市 场 的 
各 类 收音 机 资料 汇编 成 册 提 供给 大 家 ， 内 容 包 括 机 器 型 号 、 外 型 照片 、 
主要 性 能 、 注 总 事 项 、 电 原理 图 和 接线 图 等 。 

本 资料 仅 作 参考 ， 在 实际 生产 中 部 分 机 跨 可 能 略 有 更 改 。 

由 于 我 们 初次 做 这 项 工作 ， 汇 编 的 资料 不 尽 完 人 全， 请 使 用 同志 批评 
篆 和正 。 


上 和 海 一 日 一 厂 技 有 资料 宣 
1981 年 2 月 
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海 世 牌 下 弛 2 机 和 波段 交 直 流 两 用 台式 六 再 机 
人 ie 人 Wi 


本 本 籽 601 型 6 人 3 疙 攻 帮 。 扩 、 对 六 三 用 机 … 


红 ; 六 竹 269 型 6 电子 管 咏 波段 交流 人 台 吕 om 


海 茂 牌 下 321 型 12 半 导体 管 2 波段 收音 、 更 唱 两 用 机 和 Ne 


携 式 


海 茂 牌 B321 型 6 半导体 管 2 波 段 便 手 式 站 音 机 人 pe 
海 蕊 有 牌 B331 型 8 半导体 管 3 波段 便携 式 收 音 机 和 
海 意 牌 B332-1 型 (B332 ) 6 半导体 管 3 波段 便携 式 收 音 机 人 Ne 
红 波 牌 172 型 7 半导体 管 2 波段 便 扩 式 收音 机 和 
红 波 牌 161 型 6 半 寻 低 管 3 波段 便携 式 收 音 机 和 
海 蔬 牌 161-2 型 6 半导体 管 3 波段 便携 式 收 音 相 和 pe 
算 沟 原 1 题 5 毕 时 体 管 四 大 民 俩 乓 关 胸 短 频 :ooeaieaoohaaainennaaoeoaniaataaoaaesaainaaaaoiaaroaalonoanaaianaaianainaonaainnaaaiatiaeaiaaaipiooa 
红 波 牌 152 型 5 半导体 管 2 波 段 便 的 式 收 音 机 和 


2 几 L 


海 荐 牌 B411 型 基 半导体 管 单 波 段 便 携 式 收 音 栅 全 二 
海 项 牌 B412 型 7 半导体 管 单 波段 便携 式 收 音 机 和 pe 而 ae 


珍 式 


海 荐 牌 X411/412 型 6 半导体 管 单 波段 袖珍 式 收 音 机 和 PN 
海 着 牌 XX413 型 6 半导体 管 单 波段 神 珍 式 收 音 机 和 oo 0 
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海燕 牌 T241 型 十 四 半导体 管 4 波段 交流 台式 收音 机 
一 菊 1979 年 第 七 届 全 国 收音 机 评比 一 等 奖 及 1980 年 上 海 市 
优质 产品 奖 和 著名 商标 证 书 。 





本 机 为 四 波段 14 半 导体 管 交流 台式 收音 机 ， 和 过 用 于 有 220 伏 交 流 电 的 城市 、 农 村 及 边疆 地 区 收听 调幅 广播 用 ， 本 机 低频 放大 部 分 
采用 无 变压器 (OT 世 ) 电 路 ， 芷 设 有 高 低音 调 连续 调节 装置 。 机 内 接 有 两 个 扬声器 ， 声 音 宏 竞 ， 音 质 优美 ， 如 果 再 外 接 喇叭 箱 则 音质 
更 佳 。 电 源 开 关 、 拾 音 和 波段 转换 采用 推 键 开关 ， 操 作 简 便 。 音 量 和 音调 电位 器 采用 滑 杆 式 电 位 器 ， 式 样 新 颖 ”调谐 部 分 装 有 飞轮 ， 
调节 轻便 ， 机 内 磁性 天 线 采用 转动 装置 ， 便 于 选择 收听 远 地 电 台 。 本 机 配 以 较 大 型 的 木 过 ， 外 型 设计 端 店 、 美 观 
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性 能 : 
频率 范围 ， 中 波 : 不 狭 于 535 一 1605 千 寺 短波 2: 不 狭 于 8 一 14 光 赤 
短波 1: 不 狭 于 3.9 一 8 兆赫 短波 3:; 不 狭 于 14 一 22 兆 赫 
灵 考 度 ( 当 信号 嗓 声 比 不 小 于 20 分 贝 时 ) : 中 波 ， 不 劣 于 1 毫 伏 / 米 短波 : 不 劣 于 100 微 伏 
输出 功率 : 额定 功 率 ; 500 毫 瓦 不 失真 功率 ;不 小 5 瓦 
电 源 : 交流 220 伏 (50 赫 ) 
扬声器: 中 165 毫 米 (6 呜 叶 ) 8 欧姆 中 100Xx160 毫 米 (4X6 叶 ) 4 姆 欧 二 个 串联 
电源 消耗 : 约 15 瓦 


半导体 管 ， B Gl: 3AG1 变频 级 卫生 吕 3DG6 音调 反馈 放大 级 
再 伦 w。 3AGLCT Bo 3BX3B } 呈 
BG: Eee 二 岂 中 放 级 。 BGi。， 3AX31B 上 激励 推动 级 
8 全 as 3AG1C 第 二 中 放 级 B Gall: 3AX31C 


BG6: 3D G6 
BG7: SAX 红 日 


B G las: 3AD6 


上 关于 才 大 级 BGi， 3AD6 


Di， 2AP9 大 信号 自动 增益 控制 
Da2>: 2AP9 检 波 
Da: 2C W15 稳 压 
D4、Ds5:， 2CWI17Xx2 稳 压 
Da6: 2CK (代用 品 ) 补偿 
保险 丝 中 5x20 一 1 安 
重 量 : 毛重 : 11.5 公斤 净重 : 9 公斤 
事 项 : 


在 换 接 扬声器 时 必须 把 整 机 电源 关 掉 ! 

在 开机 前 , “扬声器 ?插口 必须 有 扬声器 接 在 上 面 ， 否 则 ， 开 机 后 可 能 使 末 级 功放 管 烧 坏 。 

当 电 源 开 关 开启 后 ， 若 指示 灯亮 ， 但 扬声器 中 无 声音 ， 则 可 能 是 保险 丝 烧 断 ， 应 换 上 备用 保险 丝 。 
本 机 推 键 开关 “开关 ?一 档 接 有 220V 交流 电压 ， 维 修 时 须 注 意 安全 。 
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波段 开关 示意 图 ( 因 示 为 铜 千 面 ) Ra 人 本 
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中 波 起 站 短波， 地 波 ， 拾 音 开关 





主 : 
| 开关 处 于 开 记 置 . 
2. 波 投 处 于 中 演 位 置 。 





和 光 本 0 全 | 四 量 : 
上 1 二 和 -一 六 

让 让 让 奈 巡 ， Et 
RE CA SS is 
全 ee 史 2， 
几 一 全 一 一 此 站 一 2 下 上 

委 

1 |] es 





/二 





办 





海燕 牌 T321 型 12 半 导体 管 主要 性 能 ， 
2 波段 交流 台式 收音 机 


2. 灵敏 度 

一 一 欧 1979 年 第 七 届 全 国 收 音 机 
四 要 3. 输出 功率 
评比 二 等 奖 。 4， 扬声器 
5. 电源 消耗 
6. 半 叶 体 管 





7. 人 保险丝; 


本 机 为 12 半导体 管 二 波段 交流 台式 收音 机 ， 低 频 采 用 OTL 注意 事项 ， 


， 中 波 :， 535--1605 千 赫 
短波 .3.9 一 12 兆赫 


: 中 波 不 劣 于 1.5 毫 伏 / 米 


短波 不 劣 于 150 微 伏 (信号 嗓 声 比 为 20 分 贝 ) 


， 人 额定 功率 300 毫 瓦 不 失真 功率 不 小 于 5 拟 


: 采用 165 毫米 (6!8 叶 ) 4 欧姆 2 只 串联 
;， 15 瓦 

BG1:，3AG1 变频 

BG 2、3AG1 第 一 中 放 

BG 3 ，3AG1 第 三 中 获 

BG 4:，3AX31 射 极 跟 随 


BG5:，3AX31L1 音调 反馈 放大 
BG6.7: 3DG6 1 ， 3 

和 这 8 3 人 XX31 | 郑 分 激励 放大 

区 和 CCG5 

BG 19，3D G12 | 间接 王 宁 力 昔 坟 
BG11.12:3A D6 

D 1:，2CP10 大 信号 自动 增益 控制 
D 2 ，2AP 9 检 波 

D 3 : 2CW15 稳 压 

D4.5: 3DG 6 补偿 (利用 管 接 e.b 极 ) 
中 5X20 一 1 安 


电路 ， 频 响 宽 ， 如 配 上 外 接 喇叭 箱 音 质 更 佳 。 外 接 扬 声 器 时 必须 将 整 机 电源 关上 ， 训 免 烧 坏 保险 丝 和 3 人 A 
D 6 功率 管 。 
2TL 


8B6， B5 86 662 67 B53 Bip 
346/ TIF2-7 TIF-z8 到 61 TIF-2-z 3461 TTF -2z-9 


Zpyz3 BE 






QL-/h-3ov 


| 063 2300 


R4 


0 


6656.7 B67 B61 BE61r1z 
3266 72 BDI 3292 zl 狠 br2 


史 |.， 


8 


于 
[二 二 一 





932 





















oj 
用 起 妇 
C5 oo 站 四 ee 
D 
6 号。 3h61 《30203340 2 这 二 有 
3。 于。 7 荐 和 天 EC 一 4 9 
820 Cd 7 和 二 R7 380 玉 雪 8 天 RAT 下) 和 
( 订 本 3 史 17 及 1OK Rh6 /2K 条 rw QL-M= 5or 
务 人 
2 B5 时 Ce P 2c2o | e-。 RM% 63K Ra9 22K oj 
2 * | 所 3。 4 1 (C2o 0.033A 提 2 B67 C41 474 二 
本 437 T 代 -2-7 eT 一 9 3 2Cw5 =Gles 
人 ef 一 -@ RI0 2X 3266 3D64 
学 多 | “国生 “0 eile ec 一 e 世 >， 全 局 f 
[的 生 7 e 一 一 一 e [2 2 1T00A 3 下 6 | 
ac 1 3 3 上 元 中 生 Cah 00 .rz Rho 330 有 下 X2 民 村 150 - 瑟 - 1 
< 双 几 C9 知 7 克 K 镭 久 信人 灰 光 100K |@[ 一 询 多 和 54m 2611 34D8 | 
六 KM 另 “Se RE 47K 本 R2o2K Rh 3 120 。 B68 站 R 好 
7， 7 E 2 K 演 / 罗 有 人 353D69/2 “ 呈 伙 | 
851 R5 68o 是 /车 记 KR3 6 37 10 1 
中 届 [公信 ape es 一-e 34X3P 了 二 | 
6800 3 
| C8 站 全 Ri2 70 Ch 1 有 35 1.5K 02 ec 一 865 & 二 :3 
[ 3 : b 人 和 六 < 
Ca JE (C23 003N R23 324 玉 3o 5/K el 党 和 玫 是 下 1 
和 | Ca 民有 衬 65 ea | 
人 (是 民国 Co 四 和 了 fo ___ 民 31 1 一 ， 
3 5 e。\ 必 am R24 3K 554 -el 也 ( Us ， 
C 兴 B3 《25 4700 浊 X31 C34 220 工 本 1 
6 CS 304 全 一 四 | at 一 刘 
* 一 下 上 一 。 PE 下 局 大 C29 47A 人 长。 2832K Rb / 允 1 
en 当 ele CA Se BE6/2 允 D6 1 
国有 ass or 2 
4 
| | 0 交 | 
有 四 江 O 〇 DO | 1 
二 可 “W1 65K W 
CK1 ? 2 2 22K W3 zzok | 
| 7S 本 二 村 人 1 
站 党 
2 





















海燕 牌 T322 型 8 半导体 管 2 波段 主要 性 能 : 


本 





交 直 流 两 用 台式 收音 机 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 . 
向， 
本 机 为 8 半导体 三 极 管 二 波段 调幅 广播 收音 机 ， 使 
用 220 伏 (50 林 ) 交 流 电 源 或 9 伏 直 流 电 源 (1 号 电池 6 节 )。 
电路 工作 稳定 ， 中 放 采 用 “接力 " AGC 电 路 ， 低 放 采 用 
变阻器 形式 的 D 荆 二 电路 ， 采 用 6 叶 直 径 的 扬声器 。 
11. 


频率 范围 : 


中 频频 率 
灵 考 度 ; 


选 择 性 : 
输出 功率 : 


电源 消耗 
扬 声 器 : 
外 形 尺 十 
重量 
半导体 管 : 


保险 丝 : 


中 波 525 一 1605 千 村 
短波 3.9 一 12 兆 赫 

465 土 4 千 圭 
中 波 不 劣 于 1.5 毫 伏 / 米 
短波 不 劣 于 150 微 僚 

不 劣 于 20 分 贝 
人 额定 功率 不 为 于 0.3 瓦 
最 大 功率 不 劣 于 1.3 瓦 
交流 :， 约 5 拟 直流， 零 讯 <35 毫 安 满 讯 挟 400 毫 安 
中 167 毫 米 8 欧姆 
440X195X170 毫 米 3 
3.75 公 斤 
BG1 3AG1D 变频 
BG2 3AG1B 第 一 中 放 
BG3 3AG1B 第 二 中 放 
BG4 3 及 31C 前 置 低 放 
BG5 3AX31B 激励 放大 
BG6 3AX31B 变 阻 管 
BG7.8 27800A 推 掩 功率 放大 器 
BG9 2CW54 稳 压 
BG10 2AP9% 检 波 及 自动 增益 控制 
BG11 QL0.5A 全 波 整 流 
中 5X20 一 1! 父 


ZL 也 
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附 各 级 测量 电压 数据 : 








BG， BG ， 本 三 3 如 所， BG， BG ， 二 和 BG，， 
训 


有 信 s 两 闯 及 4 两 痛 Rs 两 端 | 集 电 极 - 上 | 发 射 极 - 上 | Rs 两 端 











IC .下 
5.6 


| 2.42.8 | 2.3 一 2 .6 


伏 伏 伏 伏 伏 伏 伏 
注 ， 表 中 各 级 电压 是 在 交流 供电 ， 波 段 选择 中 波 ， 频 率 调 在 低 端 (550 千 赫 一 650 千 赫 ) 时 测量 值 。 





604 865 6866 6676 
34X3G 34xX316 3AX3168 2Z800452 





QQj 
5 zpi 





说 明 : / 波段 开关 占 在 中 波 (MW) 位 置 
2. 克 直流 电 泊 开 关 Kz 在 直流 (DC) 供电 位 置 
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海燕 牌 K103 型 石英 电子 钟 控 主要 性 能 : 
1. 频率 范围 : 中 波 525 一 1605 千 持 
台式 收音 机 短波 3.9 一 12 兆赫 
2. 中 频 频 府 : 465 工 4 千 赤 
灵 敏 度 : 中 波 不 劣 于 1.5 之 傣 / 米 
短 j 不 为 于 150 微 伏 
4。 选择 性 : 不 为 于 20 分贝 
5. 输出 功率 : 领 定 功 座 不 为 于 0.3 瓦 
最 大 功率 不 为 于 1.3 瓦 
6. 电源 消耗 ， 交流 : 约 5 瓦 
7. 走时 精度 : 日 差 土 2 秒 
8. 外 形 尺 寸 ， 440X195xXx170 毫 米 3 
9. 半导体 管 
B G1 3AG1D 变频 
BG2 3AG1B 第 一 中 放 
本 机 为 全 电子 石英 数字 钟 控 交 流 收音 机 ， 有 8 个 半 BG3 3AG1B 第 二 中 放 
导体 三 极 管 和 二 块 大 规模 集成 电路 ， 供 城乡 收听 调幅 广 BG4 35 太 广 强人 前 置 低 放 
播 及 显示 标准 时 间 。 使 用 220 伏 (50 赫 ) 交 流 电源 。 收 音 BG5 3AX31B 激励 放大 
机 电路 工作 稳定 ， 中 放 采 用 “接力 AGC "电路 ， 低 放 采 BG6 3AX31B 变 阻 管 
用 变阻器 形式 的 OT 二 电路， 扬声器 采用 4X6 叶 。 中 短 BG7、8 22800A 推 掩 功率 放大 器 
波 均 能 外 接 天 线 ， 无 论 城乡 或 边远 地 区 均 能 过 用 。 时 钟 B 20 3DG201 钟 控 量 体 各 
部 分 采用 石英 晶体 振荡 ， 及 发 光 二 极 管 等 先进 技术 ， 所 BG21 3DX201 钟 控 晶 体 管 
以 具有 走时 准确 ， 寿 命 长 等 特点 ， 并 具有 多 种 自动 控制 10. 集成 电路 ， MM5369 振荡 ， 分 频 电 路 
功能 。 MM5387A 和 A 时 钟 集成 电路 


ZL 


收音 机 各 级 测量 电压 数据 
级 别 BGl1 BG， 


BGa BGA2 BGs5 BGk6 





测量 点 | 有 人 3 两 冯 


R4 两 痛 


Rs 两 端 | 集 电 极 - 上 | 发 射 极 - 上 | Rz3 两 端 G， 


正极 -上 | Cazs 两 六 








电压 0.85 一 0.95|0.45 一 0.520.78 一 0.82| 2.4~2.8 | 2.3~2.6 | 5.8~6 


伏 
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伏 伏 伏 伏 
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6 一 6.3 |0.34 一 0:35 
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一 13 一 







ECG62 6863 BO4 BE65 666 2678 
3 了 34606158 34618 34x3Ic 3Ax318 3A4 x318 2ZZ Boo4xZ 
















MTF-Z1 MTF-Z-4 


Kia 9 
Cra 屋 


了 ro 














说 明 : 7 波 役 开关 kr 在 中 波 (MW) 位 置 
2 选择 开关 /z 在 关 (oFF) 位 置 
3 记 度 开关 在 蜡 性 置 


BG20 EGG 2z1 


gp 
3D6 zoyC 3DX2o16 
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红 波 牌 171 型 7 半导体 管 3 波 段 主要 性 能 : 
收音 . 扩 音 .对 讲 、 交 直流 四 用 机 We 
短波 。 ”6 一 18 ”兆赫 
2. 输出 功率 : 领 定 300 毫 拟 ， 最 大 不 小 于 2 瓦 
3. 灵敏 度 ， 中 波 不 低 于 1.5 毫 伏 / 米 
短波 不 劣 于 150 微 全 (2 米 长 塑胶 线 作 为 机 外 天 线 ) 
4. 负载 阻 抗 ， 机 内 扬声器 为 100 毫米 8 欧姆 
外 接 高 音 扬声器 8 欧姆 一 16 欧 姆 ,10 瓦 .15 瓦 、25 瓦 、 
均 可 接 一 只 或 二 只 ， 外 接 舌 笋 扬声器 或 压 电 扬声器 
250 欧姆 为 40~50 只 站 联 使 用 (10 千 欧姆 ) 
5. 撮 电量 ;无 讯号 输出 时 ， 整 机 消耗 不 大 于 25 毫 安 
标 称 功率 输出 时 ， 整 机 消耗 约 290 毫 安 左 右 
6. 半导体 管 : 变 频 3AGI1IE TIca 0.6 一 0.8 毫 安 





一 中 族 3AG1C Ice， 0.5 一 0.6 毫 安 

二 中 放 3A G1C Ica 0.8~1.2 毫 安 

一 fr 至 Se 训 .各 

本 机 为 台式 七 管 三 波段 晶体 管 收 、 扩 、 对 讲 、 交 直流 ne Is 

四 用 机 ， 专 供 农村 人 民 公社 、 生 产 队 广播 网 等 集 僚 单 位 作 
功 放 3AD6x2 Tc、7 4 一 8 受 安 


有 线 广 播 ， 线 路 讯号 放大 及 作 中 、 小 型 集会 的 扩 音 设备 。 
此 时 扬声器 可 转换 作 话 简 使 有 用， 而且 可 作对 讲 使 用 。 机 内 
装 有 训 雷 器 ， 能 防止 一 般 雷 击 。 注意 事项 : 
高 阻抗 扬声器 和 低 阻 抗 扬声器 不 能 同时 使 用 ， 训 免 负 载 过 重 ， 损 坏 
功率 管 (3AD6) 。 
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法 段 和 关 下 中 波 位置 。 过 舟 开 关 在 收音 亿 陆 
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红 波 牌 601 型 6 半导体 管 3 波 段 
台式 收音 、 扩 音 、 对 讲 三 用 机 











本 机 为 6 管 3 波 段 台 式 收 音 、 扩 音 、 对 讲 三 用 机 ， 
适 于 农村 作 有 线 广 播 、 扩 音 及 对 讲 用 。 作 扩 音 和 对 讲 
时 ， 拉 出 扬声器 即 可 作 话 简 使 用 。 


主要 性 能 : 


国 


频率 范围 : 

中 波 不 狭 于 535 人 1605 千 圭 
短波 工 不 儿 于 2.2~ 6 光 持 
短波 和 不 狭 于 6~18 兆 二 


3AG1D 变 引 

2A 了 9 限制 器 

3AG1B 第 一 中 频 放 大 器 

3AG1B 第 二 中 频 放 大 器 及 来 复 音频 前 置 放 大 器 
2AP9 检 波 及 自动 增益 控制 器 

2AP9 音频 小 信号 控制 器 

3AX31B 激励 器 

8AX81BXx2 乙 类 推 挠 功率 放大 器 

465 千 赫 士 4 千 圭 

灵敏 度 : 


中 波 机 内 磁性 天 线 不 劣 于 ] 毫 伏 / 米 

短波 2 米 塑 胶 线 作为 机 外 天 线 不 劣 于 100 微 伏 

输出 功率 : 

领 定 不 小 于 500 毫 乓 

最 大 二 水 于 山 克 

机 内 扬声器 ; 

100 毫米 恒 磁 式 ( 音 图 阻抗 8 欧姆 ) 

外 接 扬 声 器 : 

高 阻 端子 250 欧姆 可 并 接 40~50 个 黄 舌 扬声器 ， 或 陶 泡 压 电 扬声器 


低 阻 销 子 8 一 16 欧姆 可 连接 10 全 25 瓦 高 音 扬声器 〈 号 简 喇 叭 ) 一 个 或 并 接 二 个 


电源 电压 : 

9 伏 直 流 (1 号 电池 6 节 ) 

电源 消耗 ， 

无 讯号 输出 时 ， 整 机 消耗 不 大 于 18 毫 安 
标 称 功率 输出 时 ， 整 机 消耗 不 大 于 170 毫 安 
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K 一 流 般 开关 
kz 一 选择 开关 
Xs 一 对 讲 开 关 
ka 一 电 泊 开 关 
ks 一 外 冤 

k6 一 一 拍 音 贡品 










海燕 牌 D321 型 5 电子 管 2 波 段 


交流 台式 收音 机 





本 机 是 台式 交流 五 管 超 外 差 式 中 短波 收音 机 ， 装 有 
音调 控制 器 ， 以 便 收 听 不 同音 色 的 节目 。 机 后 装 有 拾 音 
器 插口 ， 供 放送 唱片 用 。 


主要 人 性能: 


La 


频率 范围， 
中 波 535 一 1605 千 赤 
短波 6 一 18 兆赫 
中 闫 频率 ， 
465 千 持 
灵敏 度 ， 
中 波 不 汶 于 200 微 侠 
短波 不 劣 于 300 微 伏 
捡 音 器 插口 灵 教 度 ， 
不 劣 于 250 毫 伏 
不 失真 输出 功率 ， 
不 小 于 0.5 瓦 
电源 电压 ; 
220 做，50 一 60 赫 交 流 
电力 消耗 ， 
约 25 瓦 
电子 管 : 
6A2 变频 6K4 中 频 放 大 
6N2 检 波 及 自动 增益 控制 ， 音 频 电 压 放 入 
6P1 功率 放大 62Z4 整流 
扬声器 : 
125X180 毫 米 栅 圆 形 扬声器 
保险 管 ; 
中 5X18 一 1 安 


月 





广 : 波 和 开关 K, 在 中 波 位 置 
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海燕 牌 D322 型 (D322-1)6 电 子 管 主要 性 能 : 





1. 频率 范围 ， 
2 波段 交流 台式 收音 机 中 波 ”535 一 1605 千 赫 ”560 一 187 米 
短波 6 一 18 光 赫 50 一 17 米 
一 一 获 1979 年 第 七 届 全 国 收 音 2. 使 用 电子 管 及 用 途 ， 
_ 6A2 变频 6P1 功率 放大 
ai 6K4 。 中频 放大 。 62 调谐 指示 
2AP16 检 波 62Z4 整流 
6N2 低 放 及 音调 控制 
3. 中 频频 率 ; 
465 千 持 
4. 不 失真 输出 功率 : 
不 为 于 4 拟 
5. 有 灵敏度 ; 
不 劣 于 200 微 伏 
6. 电源 电压 ， 
交流 220 伏 ，50 一 60 幸 
7. 电力 消耗 ， 
35 瓦 左右 
注意 事项 : 
1. 本 机 在 正常 情况 下 可 连续 工作 8 小 时 ， 在 炎 热 的 夏季 及 热带 
ER 地 区 过 当地 减少 连续 使 用 时 间 ， 可 延长 机 器 寿命 。 
dapyetasdineboa 2 调谐 指示 器 的 闭合 度 是 随 着 接收 信号 强度 的 不 同 而 有 区 别 
连续 音调 控制 器 、 调 谱 指 示 管 便于 准确 调节 电台 。 本 机 机 身 的 ， 信 号 念 强 则 闭合 得 合 果 ， 如 将 天 线束 放 开 或 加 接 室外 天 
后 壁 有 拾 音 插座 可 放送 唱片 。 线 则 莹 光 闭 合 度 更 为 显著 。 


3. 本 机 应 置 于 干燥 通风 之 处 ， 力 求 保持 清洁 。 
“和 
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波段 开关 位 于 中 波 位 置 
仅 供 条 考 
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红 波 牌 269 型 6 电子 管 2 波 自 主要 性 能 : 





Li 
交流 台式 收音 机 
一 一 欧 1979 年 第 七 届 全 国 收 音 机 评比 一 等 奖 
6 . 
本 机 是 台式 交流 六 管 超 外 差 式 中 短波 收音 机 ， 装 有 音调 控 
制 器 和 调谐 指示 管 。 机 身后 盖 有 拾 音 器 插座 ， 可 放送 唱片 。 音 
有 110/220 伏 电源 电压 交换 接触 器 的 装置 ， 能 适用 于 不 同 电源 


地 区 的 需要 。 


560 一 187 米 
50 一 17 米 


检 波 自动 增益 控制 ， 音 频 电 压 放大 。 


频率 范围 
中 波 535 一 1605 千村 
短波 6 一 18 兆 替 
使 用 电子 管 及 用 途 : 
6A2 变频 
6P1 功率 放大 
6 下 4 中频 放 大 
6 了 瑟 2 调谐 指示 
6N2 
6Z4 整流 
中 频 闫 率 : 
465 千林 
整 机 相对 灵敏度; 
不 劣 于 200 微 伏 
拾 音 器 插口 灵 教 度 : 
不 劣 于 125 毫 伏 
不 失真 输出 功率 ， 
不 劣 于 工 伏 安 
电源 电压 : 
交流 110 伏 或 220 伏 
电力 消耗 ; 


28 瓦 左右 


50 一 60 赫 
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广 图 和 去 换 捷 角 器 仁 基 z20 人 ， 流 所 和 其 9 汶 
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海燕 牌 F321 型 12 半 导体 管 
2 波段 收音 、 电 唱 两 用 机 





本 机 为 12 半 导体 管 2 波段 交流 落地 式 收音 、 电 唱 两 用 机 。 依 闫 来 用 OT 工 电路 ， 
频 响 帘 。 由 于 配备 助 音 箱 ， 故 音质 优美 ， 放 唱片 更 悦耳 动听 


主要 性 人 能: 

1. 频率 范围 
中 波 525 一 1605 千村 短波 3.9 一 12 兆赫 

2. 灵敏 度 : 
中 波 不 劣 于 1.5 毫 僚 / 米 (讯号 噪声 比 为 20 分 贝 ) 
短波 不 发 于 150 微 伏 (讯号 噪声 比 为 20 分 贝 ) 

3 输出 功率 ; 
额定 功率 300 毫 瓦 不 失真 功率 大 于 5 瓦 

4， 扬声器 : 
采用 200 毫米 (8 叶 ) 8 欧姆 双人 金 

5. 电源 消耗 ， 
32 瓦 (包括 电 唱 机 16 瓦 ) 

6. 半导体 管 ， 
BG， 3AG53 (3AG: ) 变频 Ic0.4 一 0.5 毫 安 
BG， 3AG53 (3AG:) 第 一 中 放 Tcy0.5 一 0.6 毫 安 
BG。 3AG53 (3AG1 ) 第 二 中 放 JIcs 0.8 一 1 毫 安 
BG， 3AX51 (3AXai) 射 极 跟随 Ic, 3.5 一 4.5 毫 安 


BG。 3AX51 (3AXs:) 音调 放大 Ics 3 一 4 毫 安 
BGeo， 3DG201(3DG。 中 本 

分 激励 志 _-， 基 媚 HR 
BG。 3AX51 (3AX。i)} 差 分 激励 放大 也 Geo-? 基 机 电压 -15 代 


BG。， 3CG21 人 B Gu 一:s 中 点 电 


BGl。 3DG130(3D G12)1 下 -15 伏 


BGi3AD50 (3 人 A D6 ) 


ZL 


注意 事项 : 

1. 右面 第 一 只 小 旋钮 ， 第 一 档 为 远程 “D?” 可 收听 远 地 微 弱 讯 号 ， 第 二 档 为 本 地 “ 革 ” 能 减少 杂 声 ， 第 三 档 为 拾 音 ， 即 可 放 唱 
片 。 

学， 呈 币 和 用 再 下 用 机 基板 上 的 紧 因 螺钉 全 部 松 开 ， 吉 和 免 引 起 机 振 影 响 音质 。 

3. 唱机 音 辟 连 动 电源 开关 ， 当 音 臂 放 上 唱片 时 电源 接 通 ， 放 回音 臂 搁 架 电源 断 开 ， 不 用 时 音 撒 必须 放 回 搁 架 上 ， 以 防止 电动 机 
长 时 间 运 二 

4. 喝 针 应 经 常 检 查 ， 磨 损 过 多 应 换 新 ， 否 则 将 增加 唆 声 ， 造 成 失真 。 并 会 磨损 唱片 ， 划 至 跳 糟 

5. 外 接 扬声器 接 法 : 

本 机 后 面 装 有 外 接 扬声器 插座 ， 将 二 芯 插头 插入 即 可 ， 但 插 接 时 必须 将 收音 机 电源 切断 ， 吕 免 烧 坏 大 功率 管 。 
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波 级 开关 位 于 中 波 位 时 
仅 铝 杀 壮 











2 





光 灿 | 


Re 


海燕 有 牌 B321 型 6 半导体 管 
2 波段 便携 式 收 音 机 


一 一 欧 1979 年 第 七 届 全 国 收音 机 


评比 三 等 奖 





本 机 为 六 管 二 汶 段 便携 式 中 短波 超 外 差 式 半 导体 管 
收音 机 。 面 板 采 用 塑料 电 涂 , 中 短波 分 别 采用 Ni( 镍 、 鲜 ) 
和 M4( 锰 、 锌 ) 二 根 不 同 磁性 天 线 ， 短 波 附 加 外 接 天 线 ， 
增加 接收 能 力 。 第 一 中 放 采 用 双 调 谐 回路 ， 具 有 良好 的 
选择 性 


Mo 


《 杂 
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负载 阻抗 ; 


电流 损耗 ， 


体 


示 
al 


中 波 535 一 1605 千村 
短波 3.9 一 12 北 赫 
465 千夫 


领 定 输出 150 毫 瓦 最 大 输出 二 300 毫 瓦 
中 100 毫米 恒 磁 式 扬声器 ( 音 转 阻抗 8 欧姆 ) 


无 讯号 时 所 20 毫 安 领 定 输出 时 反 80 毫 安 


4.5 伏 直流 (1.5 代 一 号 干电池 三 节 ) 

3AG1D 变频 Icl 0.5 一 0.7 毫 安 
3AG1B 第 一 中 放 TIca 0.35 一 0.6 毫 安 
3AG1B 第 二 中 放 Ics 0.7 一 1 毫 安 
3AX31B 低 放 Ic 4 1.5 一 2 毫 安 
3AX31Bx2 功率 放大 IJcs.6 3.5 一 6 毫 安 


235X130X50 毫 米 3 


约 1.5 公斤 ( 连 电池 ) 
2 


BG1 34G9 思 


362 346G/6 


日 63 3461B 


了 64 3Ax3l/ 孔 


BG56，3hX3MB x2 
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站 ， 避 


33 人 4 


管 三 波段 广播 接收 机 ， 有 一 个 中 波段 和 两 个 短波 段 。 本 


机 除 


外 ， 还 设 有 微调 装置 ， 以 便 收 听 短 波 时 调 准 电 台 。 并 设 


有 十 


海燕 牌 B331 型 8 半导体 管 
3 波段 便携 式 收 音 机 


一 一 欧 1979 年 第 七 届 全 国 收 
音 机 评比 一 等 奖 





海关 牌 B 331 型 便携 式 导 半 体 管 收音 机 是 八 半 导体 
有 电源 开关 及 音量 电位 中 和 调谐 机 构 ， 波 段 开关 等 


机 插口 ， 供 外 接 耳 机 或 外 接 扬声器 之 用 ， 


主要 性 能 : 


1. 频率 范围 ， 中 波 535 一 1605 千 赫 
短波 1 4 一 8.5 光村 
短波 。 8.5 一 18 兆 村 

2. 中 频频 率 : 465 千 赫 

3. 灵敏度: 中 波 所 1.5 毫 伏 / 米 


短波 ”< 150 微 伏 


4. 输出 额定 功率 : > 二 100 毫 瓦 
5. 扬声器 中 100 毫 米 8 欧姆 永 磁 扬 声 器 
6. 电 源 ， 直流 6 伏 
7. 电源 消耗 : 静态 约 15 毫 安 人 额定 约 60 毫 安 
8. 半导体 管 ， 
再 豆 i 3A G1E 变频 
Ic1l 中 波 
短波 
BG2 3AG18B 第 一 中 频 放 大 
Ic2 中 波 
短波 
BG3、 43AG1Bx2 第 二 中 频 放 大 Ic3、4 
BG5.6 3AX31Bx2 第 一 二 低频 放大 Ic5、6 
BG7、8 3AX31BXx2 功率 放大 Ic7、8 
D1 2ZC P6 短波 振荡 稳 压 控制 
D2 2AP9 自动 增 盖 控制 
D3 2AP9 检 波 及 自动 增益 控制 
9. 体 积 :， 235X53X133 毫 米 3 
10. 重 量 : 1.2 公斤 ( 连 电池 ) 


0.3 一 0.4 毫 安 
0.5~0.6 毫 安 
0.3~0.4 毫 安 
0.6~0.8 毫 安 
0.7 一 0.9 毫 安 
1.2 一 1.8 毫 安 
1.5~ 2 毫 安 

Z 开 ， 
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海燕 脾 B332-1 型 (B332)6 半 导体 管 
3 波段 便携 式 收音 机 





海 蕊 牌 332-1 型 六 半导体 管 三 波段 广播 收音 机 
采用 直播 式 拨 动 波段 开 关 和 直 插 式 小 型 电位 器 ， 电 
池 调 换 采 用 旋钮 式 盖头 ， 使 用 方便 。 

本 机 还 带 有 外 接 天 线 ， 可 在 比较 恶劣 的 环境 如 
车 箱 、 客 洞 、 山 区 、 林 区 、 边 远 地 区 收听 短波 节目 ， 
此 外 还 设 有 短波 微调 电容 和 耳机 插口 ， 以 便于 收听 
短波 时 调 准 电 台 及 外 接 耳机 和 扬声器 。 


中 加 心 


主要 性 能 : 
1 . 


频率 范围 ， 中 波 535 一 1605 千 圭 
短波 1 3.9 一 8.5 兆赫 
短波 2 ”8.5 一 18 ”兆赫 


465 土 4 ” 千 幸 


灵 教 度 ， 中 波 不 劣 于 1.5 毫 伏 / 米 
短波 1 “不 劣 于 150 微 伏 
短波 2 ”不 发 于 150 微 伏 


选 择 性 : 
人 额定 输出 功率 ， 


不 劣 于 20 分贝 
不 小 于 150 毫 瓦 


电源 电压 ;4.5 伏 (2 号 干电池 三 节 ) 
电源 消耗 ， 索 讯 电流 小 于 20 毫 安 

人 额定 输出 电流 小 于 90 毫 安 
扬声器 : 中 65 毫 米 8 欧 姆 


半导体 管 : 
BG1 


BG2 
BG3 
BG4 
BG5、6 
Du 

D2 


3AGI1E 变频 
Icl 中 波 0.4 一 0.6 毫 安 
短波 0.5 一 0.7 毫 安 


3AGIC 第 一 中 放 Icz ”0.3 一 0.4 毫 安 
3AGI1C 第 二 中 放 Ica ”0.7 一 1 毫 安 
3AX31B 低频 放大 Ic4 1.5 一 2 毫 安 
3AX31Bx2 功率 放大 Ics6 1.5 一 3 毫 安 ( 单 只 ) 
2C 下 10 自动 增益 控制 
2AP9 检 波 及 自动 增益 控制 

部 岂 


一， 
E 
NN 





(本 电 累 理 图 充 供 参考 ) 





波 仆 开 关 置 于 中 波 位 置 . 





红 波 牌 172 型 7 半导体 管 
2 波段 便携 式 收音 机 
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红 波 牌 161 型 6 半导体 管 3 波 段 
便携 式 收 音 机 


本 机 为 6 管 3 波 段 收音 机 设 有 微调 电容 以 便于 收 
听 短 波 时 调 准 电台 ， 还 设 有 耳机 插口 ， 供 外 接 耳 机 或 外 
接 扬 声 器 用 。 
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全 | 
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波 役 开关 置 在 中 波 位 置 本 说 明 书 仅 殿 参考 





ME 


主要 性 能 : 


上 


CD 


0 


频率 范围 ， 中 波 ” 535 一 1605 千村 
短波 1 3.9~8.5 兆 村 
短波 。 8.5~18 兆 村 
中 闫 频率 ， 465 千 赫 
灵 敏 度 : 中 波 小 于 1 工 毫 伏 / 米 
短波 小 于 150 微 伏 
输出 功率 : 人 额定 150 毫 瓦 
最 大 > 350 毫 瓦 
扬声器 :中 65 毫 米 8 欧姆 永 磁 扬声器 


电 源 ， 直流 4.5 伏 (2 号 电池 3 节 ) 
电源 消耗 :， 静态 约 12 毫 安 ， 人 额定 约 60 毫 安 







: 


半 导 和 剑 管 :让 GE ”3AGIEE 
Ic 中 波 
短波 

了 G233ONIT 
TIc 中 波 
短波 

BGS 二 业 玫 

BG4 3AX31B 

BG5.6 3AX31B 
D1 2AP9 
D2 2 和 9 


和 





变频 
0.4~0.6 毫 安 
0.5 一 0.7 毫 安 
第 一 中 频 放 大 
0.4~0.5 毫 安 
0.7~1 毫 安 


第 二 中 频 放 大 Ic 0.5~0.6 毫 安 


低频 放大 

功率 放大 Ic 1 一 3 
自动 增益 控制 

检 波 及 自动 增益 控制 







| 上 村 
和 7 
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Ic 1.6 一 2.4 毫 安 


毫 安 ( 每 只 ) 


淹 邮 


海燕 牌 161-2 型 6 半导体 管 站 
3 波段 便携 式 收音 机 









本 机 为 6 管 3 波 段 收音 机 。 设 有 微调 电容 以 便于 收 
听 短 波 时 调 准 电 人 台 ， 还 设 有 外 接 电源 和 耳机 插口 ， 供 外 
接 4.5V 直 流 电源 及 外 接 耳 机 或 接 扬 声 器 之 用 。 








RE 


波段 开关 置 在 中 波 记 秆 1 


主 要 性 
1 . 


能 ， 
频率 范围: 中 波 
短波 1 
短波 ， 
中 闫 频率 : 


525 一 1605 千 赫 


3.9 一 8.5 . 光村 
8.5 一 18 ”兆赫 
465 千 赫 


灵 敏 度 ， 中 波 小 于 1 毫 伏 / 米 
短波 小 于 150 微 伏 


输出 功率 :额定 
最 大 


扬声器 :中 56 毫 米 
电 源 ， 直 流 4.5 伏 (2 号 电池 3 节 ) 
电源 消耗 ， 静态 约 15 毫 安 ， 领 定 约 60 毫 安 


150 毫 瓦 
二 350 毫 瓦 


8 欧姆 永 醚 扬声器 


机 上 机上 役 | 


这 


8. 


| 


半 寻 体 管 ， B Gl 


Icl 


BGs。 


Ic， 


3AG53C 
中 波 
短波 
3AG53A 
中 波 
短波 
3AG53A 
3AX51B 
3 友 驻 5 了 B 
2AP9 
2AP9 








变频 
0.4~0.6 毫 安 
0.5~0.7 毫 安 
第 一 中 闫 放大 
0 人 -0.5 安 
0.7~1 毫 安 


第 二 中 闫 放大 Ics 
低频 放大 Ic， 


Icas 6 


功率 放大 
自动 增益 控制 


检 波 及 自动 增益 控制 


TY 


( 单 只 ) 


克服 


红 波 牌 151 型 5 半导体 管 
2 波段 便携 式 收 音 机 


红 波 便携 式 5 管 2 波段 收音 机 ,中 短波 分 别 采 用 N1 
( 镍 、 镍 ) 和 M4 ( 锰 、 和 鲜 ) 二 根 不 同 磁性 天 线 ， 短 波 附 加 
外 接 天 线 。 第 一 中 放 采 用 电感 者 合 双 调 谐 回路 和 陶 资 滤 
波 器 ， 具 有 良好 的 选择 性 。 


TX 星 sar vioxwc 
CH 旺 疲 39  vzmc 


二 


玖 了 波 和 也 开关 置 在 中 波 位 团 ， 正 2 拨 因 开关 守 在 这 程 岂 轿 


3BG4 . 
3AX31 卫 x2 








主要 性 能 : 
1. 频率 范围 

中 波 ”535~1605 千 幸 

短波 ”3.9~12 兆 赤 
2. 中 频频 率 ， 

465 千 机 
3. 输出 功率 , 

不 失真 100 毫 瓦 ， 最 大 200 毫 瓦 
4. 扬声器 ， 

100 毫 米 恒 磁 式 扬声器 ( 音 圈 阻 抗 8 欧姆 / 
5 源 : 

4.5 伏 (1.5 伏 1 号 电池 三 节 ) 


6.， 半导体 管 : 
3AG1D 变频 
3AGl1lB 中 频 放 大 (第 1 级 ) 
3AG1B 第 二 中 放 兼 低 放 


3AX31Bx2 乙 类 推 掩 功率 放大 
7. 体 积 : 

235x130X55 毫 米 3 
RAR 

约 1.5 公 斤 ( 连 电 池 ) 
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红 波 牌 152 型 5 半导体 管 
2 波段 便携 式 收 音 机 


本 机 为 便携 式 5 管 2 波段 广播 收音 机 。 选 用 了 一 级 变频 ， 两 
级 中 放 ， 三 级 低 放 电路 有 较 高 的 低频 增益 。 末 级 功放 选用 滑动 甲 
类 放大 电路 ， 耗 电 效果 良好 。 加 入 了 完善 的 自动 增益 控制 ， 可 消 
除 本 地 强 讯 号 阻塞 不 良 现象 。 中 放 级 采用 一 级 电感 耦合 双 调 谐 回 
路 加 入 陶瓷 滤波 器 。 
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7 站 自残 中 法 己 美 。。 本 江 wk 区 民 扫 下 忆 全 











= 人 8 一 


中 波 
短波 


53.5 一 1605 千 圭 
3.9 一 12 “ 兆 村 


465 千 替 土 4 千 赫 
不 小 于 100 毫 瓦 


6 伏 


680 毫米 ， 音 图 阻抗 8 欧姆 


中 波 
短波 


不 劣 于 1 毫 伏 / 米 
不 劣 于 1.5 毫 伏 / 米 


好 


半导体 管 


B G 
BG， 
BG。 


BG， 
BGas 


3aAGT1 
3AG1B 
3 和 A 避 二 县 


3 人 9 
3AX81B 
2AP9x4 
2CRTE 





变频 电流 :0.35 一 0.6 毫 安 

第 一 中 放 电流 :， 0.3~0.5 毫 安 
第 二 中 放 及 第 一 低 放 

电流 ， 2 一 3.5 毫 安 

第 二 低 放 电流 ， 1.5~2 毫 安 

功率 放大 电流 ， 10 毫 安 

双开 


海燕 牌 B411 型 7 半导体 管 
单 波 段 便 携 式 收音 机 


一 一 欧 1979 年 第 七 届 全 国 收音 机 
评比 二 等 奖 


海 蕊 B411 型 七 管 中 波 便携 式 半导体 管 收 音 机 ， 采 
用 硅 半 导体 管 及 长 磁 棒 以 提高 灵敏 度 ， 采 用 57 扬 声 器 及 
增 大 输出 功率 以 改善 音质 ， 采 用 稳 压 线路 ， 以 保证 工作 
稳定 性 ， 


B68$ 


3AXx3IA x2 

















2 全 


主要 性 能 : 


频率 范围 ， 中 波 不 区 于 525 一 1605 二 替 
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一 50 一 


海燕 牌 B412 型 7 半导体 管 
单 段 波 便 携 式 收音 机 


本 机 为 硅 钳 混合 七 半导体 管 单 波段 收音 机 ， 采 用 四 
节 一 号 电池 ， 结 构 牢 每 ， 造 型 大 方 ， 线 路 采用 三 极 管 检 
波 , 并 有 二 次 自动 增益 控制 , 低 放 采用 变压器 激励 O0 工 工 
电路 。 


5 336207 所 862 3D620IA 


B3 
TFN3C 








8633D64201A 8B44 3D620IA B653D6201A 
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2 全 


主 要 人 性能: 


1. 频率 范围 : 525 一 1605 千 赫 

2. 中 频频 率 ， 465 ”二 赫 

3. 功率 输出 : 不 失真 功率 大 于 300 毫 瓦 

4. 负载 阻抗 ， 5 叶 外 磁 式 扬声器 〔( 音 卷 阻抗 8 欧姆 ) 

5.， 电源 电压 ， 6 伏 (四 节 一 号 电池 ) 

6. 半导体 管 : BGl 3DG201. 变频 Ic 0.25~0.4 毫 安 
BCG， 3DG201 中 放 Tc 0.4~0.6 毫 安 
BGs。 3DG201 检 波 
BG， 3DG201 低 放 1 
了 3DG201 低 放 。 Ic 3 一 4 毫 安 


BGe、， 3AX81 推 挽 功 放 TIc 4 一 7 毫 安 





2 


海燕 牌 X411/X412 型 6 半导体 管 
单 波 段 袖珍 式 收 音 机 


一 一 获 1973 年 第 五 届 全 国 收音 机 
评比 第 二 名 及 第 四 名 


本 机 为 硅 钳 混合 半导体 管 单 波 段 收音 机 ”没有 耳机 
插 孔 (可 配 用 插头 为 中 3.5 毫米 ， 阻 抗 为 10 欧 姆 的 耳塞 
机 ) 和 外 接 电源 插 孔 (可 配 用 中 3.5 毫米 电源 插头 ) 以 
满足 各 种 不 同 需要 


主要 性 能 : 


co 上] 中 菇 由 忆 9 靖 


. 重 


频率 范围: 
中 频频 率 : 
灵 敏 度 ; 
输出 功率 : 
扬 声 器 : 
电 池 : 


体 


Ia 节 


535 一 1605 千村 

465 千 持 

不 劣 于 3 毫 伏 / 米 

额定 50 毫 瓦 最 大 150 毫 瓦 

中 55 毫 米 永 磁 8 欧姆 

两 节 5 号 电池 (及 6， 人 AAA 或 其 他 规格 相等 的 电池 ) 


:， 98X66Xx31 毫 米 ( 高 X 宽 x 厚 ) 
: 180 克 ( 不 包括 电池 ) 





9 半 导管 体 ，BG 
BG， 
BGs 
BG， 
BGs 
BGa 
BG， 





3DG6 Ic， 
3DG6 Ic， 
3DG6 TIcs 
3DG6 JIc， 
3DG6 Ics 
3AX31A }r 
3AX3LIA】 





/放下 


< 一 5 一 


海燕 牌 X413 型 6 半导体 管 
单 波段 袖珍 式 收 音 机 


本 机 为 六 管 单 波 半导体 管 收音 机 ， 采 用 滚 轴 调谐 频率 。 








ZL 
5; 二 


主要 性 能 : 


1. 频率 范围 : 535 一 1605 千夫 9. 半导体 管 ， BG1 ”3AG1B 变频 Ic 0.35 一 0.45 毫 安 
2. 中 频 闫 率 : 465 千 赫 BGA 第 一 中 放 IJIc 0.30~0.35 毫 安 
3. 输出 功率 : 领 定 50 毫 瓦 最 大 > 200 毫 瓦 人 第 二 中 放 Ic 0.55~0.70 毫 安 
4. 扬声器 :中 65 毫 米 8 欧 姆 恒 磁 式 扬声器 BG:， 3 太 义 31 人 低频 放大 TIc 0.5~1.5 毫 安 
和 源 : 直流 4.5 伏 (2 号 电池 三 节 ) BGs5、6 3AX31AXx2 功率 放大 Ic 1.0~2.0 毫 安 
6. 电源 消耗 ， 静态 电流 约 10 毫 安 额定 时 约 50 毫 安 Di XGONPO 自动 增益 控制 

7. 体积 ,175x39.5x100 毫米 8 下。 2AP9 检 波 及 自动 增益 控制 

4 得 量 : 07 公斤 〈 不 连 电 池 ) 





渭 月 


海燕 牌 X418 型 6 半导体 管 主要 人 性能， 
频率 范围 ， 中 波 ”525 一 1605 千 寺 

灵 教 度 : 不 劣 于 2 毫 伏 / 米 

给 出 功率 ， 领 定 50 毫 拟 最 大 200 毫 瓦 

扬声器 : 中 55 毫 米 永 磁 8 欧姆 

电 池 : 两 节 五 号 电池 

体 积 : 110X70X32 毫 米 3 

醒 量 : 0.2 公斤 

半导体 管 ，B G 3DG201 Ic : 0.3~0.5 毫 安 
BG， 3DG201 ic ， 0.2 一 0.4 毫 安 
BG 。 3D G201 Ic 1.8 一 2.2 毫 安 
BG， 3DG201 Ji 2 一 3 毫 安 
及 司 asag 3AX31x2 ea 4 一 6 毫 安 


co 中 加 心情 





本 机 为 六 管 中 波 超 外 差 式 收音 机 。 


Z1 





克 训 





TVT-5W 全 晶体 管 化 电视 发 射 机 





本 机 可 发 射 彩色 和 黑白 电视 信号 。 由 于 采用 晶体 振荡 电路 ， 发 射 载 频 稳定 ， 根 据 
用 户 需要 ， 设 计 配 有 不 同 的 发 射 天 线 。 该 机 可 与 了 录像机、 摄像 机 配合 使 用 ， 开 路 发 身 


XZ-TXC 1 型 特 高 频 收 发 讯 机 电视 信号 ， 用 普通 电视 接收 机 就 能 满意 收看 图 像 。 特 别 适合 于 教育 电视 的 开路 传输 。 
发 射 功 率 5 册 
本 机 可 用 于 在 300~.400MHz 频 段 内 传输 一 路 图 像 信号 (视频 )} 和 件 音 信号 (音频 )。 发 射频 道 。 lv12 中 任 选 一 个 
本 设备 全 晶体 管 化 、 体 积 小 ， 重 量 轻 、 结 构 紧 次 、 机 动 性 好 ， 设 备 分 发 射 和 接收 服务 半径 2 KM 
西部 份 ， 发 射 有 便携 式 (也 称 背包 式 ) 和 立 柜 式 两 种 。 接 收 都 为 立 柜 式 ， 供 电 方式 便 电源 220V 50Hz 
携 式 采 用 镍 钢 著 电池 ， 衬 柜 式 采 用 市 电 交流 220 伏 50 周 。 
本 设备 为 图 像 中 继 设 备 。 便 携 式 发 射 机 (采用 全 向 天 线 ) 作用 距离 为 500 公 尺 ; 醒 量 20kg 
衬 柜 式 发 射 机 (采用 定向 天 线 ) 作用 距离 大 于 5 公里。 尺 才 440x440x140 mms 
本 设备 有 便携 式 或 立 柜 式 ， 故 使 用 范围 广 ， 可 用 于 新 闻 采 访 ， 近 距离 实况 转播 ， 
公安 业务 ， 可 以 对 消防 、 交 通 、 节 日 保卫 、 外 宾 保 卫 等 现场 实况 进行 图 像 和 声音 的 无 本 厂 还 生产 发 射 设备 组 装 立 柜 ， 可 组 装 录像 机 、 发 射 机 ， 信 


线 传输 ， 也 可 用 在 港口 、 铁 路 、 矿 山 等 作 生 产 调 度 。 
欢迎 公安 、 部 了 从、 新 闻 等 部 门 试用 。 


晤 如 有 需要 请 来 人 来 函 联 系 。 了 区 志 而 


本 厂 地 址 :上海 市 江宁 路 1433 号 电报 挂号 : 2979 电话 : 536249 


号 分 配器 、 监 视 器 等 设备 。 


和 《人 2 





